2019 E-BIKES 


Heavy & Carry 


Servicebike E F8 


Elektrischer Antrieb 


Zentralrohr 
Motor Bosch ACTIVE PLUS Mittelmotor, 250 Watt, mit Freilauf Akku 500 Wh, Gepäckträger 


28 Zoll / Uni cm 
Spezifikationen 
Rahmen ISP Aluminium 7005 Gabel Aluminium, starr, mitSchlossaufnahme Schaltung Shimano 


Nexus, 8-Gang Schalthebel Shimano Nexus, Drehgriffschalter Display Bosch INTUVIA Kurbel/ 
Kettengarnitur Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Shimano M365, hydraulische 
Scheibenbremse Bremshebel Shimano M365, für hydraulische Scheibenbremse Reifen 
Schwalbe MARATHON PLUS 40-622, SmartGuard Nabe vorne Shimano Disc, Centerlock, mit 
Schnellspanner Nabe hinten Shimano Nexus, 8-Gang, mit Freilauf Speichen schwarz Lenker 
Semi-Riser, Aluminium Vorbau Aluminium, werkzeuglos verstellbar Griffe Ergo, mit integrierter 
Klemmung Sattel Selle Royal Scienta R3 Sattelstütze ISP, Aluminium, starr Scheinwerfer LED, bis 
zu 60 Lux Rücklicht Gepäckträgerrücklicht, LED Gepäckträger i-Rack, Rahmenfest, für 
Batterieaufnahme und Werbefläche Schutzblech SKS, Kunststoff Schloss AXA Victory, mit 
gleichschließendem Batterieschloss Ständer Aluminium, Hinterbauständer Sonstiges Bosch 2A 


Kompaktladegerät 


BZ grün-glänzend 
Räder Form RHcm Farbe 500 Wh 
28 _ Zentralrohr Uni _grün-glänzend 28573553 


FOLD & COMPACT * unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers I Technische Änderungen vorbehalten 


TREKKING CITY CROSS MTB HEAVY & CARRY 


